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この取扱説明書は、 SJ - GF 己 OX で説明して 
います。他の機種ち使用ち法は同じです。 




プラズマクラスター冷蔵靡 


取扱 

説明書 


形名 

エスジェイ ジーエフ エツクス 

SJ-GF50X 

SJ-GF56X 

SJ-GF60X 

-冷凍冷蔵庫 (家庭。）- 


お買いあげいたださ、まことにあ D びとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正し<お使い<ださい。 

ご使用の前に r ま全上のごま意」を必ずお読みください。 

お読みになった後は、いつでも見ることびでさる所に必ず保存してください。 


0 プラズマクラスターロづおよび 

プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 
シャープ株式会社の登録商標でず。 


シャープ留品才ーナーのさ員サイト(思料)よ D 、 留品をだひご登録<ださい。 

SH ARP i CLUB 今ずぐご登歸 ’ http://iclub.sharp.co.jp/m/ 謂詔雲す 














機能の紹介 


プラズマクラスターで冷蔵室の除国 
脱臭をします。 C 3 を呈） 

クリーン… 除菌と脱臭をくり返しまず。 

強脱臭 ……約已時間連続で脱臭運転します。 



除菌運転 

プラズマクラスターイオンを 
放出し、庫内の浮遊カビ菌^2, 
や付着菌!8 3 を除菌。 i 

プラズマクラスター 


r 


脱臭*運転 

庫内の浮遊臭を触媒に吸着 
させ、プラズマ クラスター 
イオンで分解。 
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[横から見た図] 





^な臭効果について 

• 測定依頼先:(株)島津総合分析試験センター 
• 測定方法: 1 已食材(包装なし)を1時間;令蔵室内に放置し、取り 
出してから巳時間後の庫内の臭気濃度予測値により確認。 




冷蔵室/冷凍室(下)の温度調節をします。07^ - 
食品を凍時の各モード設定をします。か〜16ページ) 


♦ふだん、操作パネルは消なしていまず。 
いずれかの操作キーを押すと点なします C 

現在の設定内容を表おしまず。（通常表示） 
•操作を中断ずると約]已秒で通常表示に戻り、 
さらに約2分30秒御電モード時は約30秒)で 
消好しまず。 

• 冷蔵室ドアを開けると点灯し、現在の設定を 
確認でさまずび、操作は受け付けません。 

ドアを閉めてから操作して < ださい。 


節電モードやプラズ 
マクラスターは最初 
は運転していません。 


•基本操作のしかた 

1 「メニュー.決定」キーを巧ず 
9 「▲」または「▼」キーで メニ ユーを選び 
「メニュー . 決定」キーでミ夫定 

3 「▲」または「▼」キーで モー ドを選び 
「メニュー • み定」キーでミ夫定 

操作中に「戻る」キーを巧ずと、ひとつ前の操作 
に戻りまず。 


メニユ 



モード 
(調即 Ui 置) 


クリーン 
強脱臭 


製氷 


キラツト大 
おいそぎ 
通常停止 



をま機能 


熱いもの 
おいそぎ 
低温)%ま 


製氷皿清掃 


(ミ夫定吕秒巧） 
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(購入時の通常表示) 


操作パネル 























































































操作キ ー .;; 

乾いた手で操作して 
<ださい。 



お 

手 
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当技術マークの数字は、高濃度フラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を 
壁際に置いて、加湿空気清ミき最大風量運転時に適巧床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1 .2 m ) 

の地点で測定した空中に吹さ出される1 cm 3 当たりのイオン個数の目まです。 

当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しています。 

• X 2 •試験依頼先:(財)日本食品分析センター ♦ 試験ち法:エアーサンフラー法 (1 0日日 L のボックス巧 
でカビ菌数を測定）•除菌方法:フラズマクラスターイオンの放出•対象場所:冷蔵室内 
• 試験結果:40分で除去率99.4% 

• X 3 ♦ 試験依頼先:(財)曰本食品分析センター • 試験ち法:ポ U プ n ピレン板菌塗布法 (100 L のボック 
ス内で生菌数を測定）•除菌ち法:フラスマクラスターイオンの放出•対象場所:;令蔵室内 
• 試験結果:7曰間で除去率99.98% 

実使用空間での実証結果ではありません。使用環境(庫内の食品の量•置さ場所など)により、フラスマ 
クラスター- r オン効果び異なることびあります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません。 


必 
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お手入れ 

給水タンク 
製氷皿清掃 
ドア-本体 

付属品のはずしかた-取り付けかた 


こんなとさは 

•温度微調節•キラット「強」 
•結露防止ヒーター弱 
.操作パネル消灯設定 
•製氷皿を空にする 
•長期間使わない•停電 




故障かな？ 1 

28 

保話とアフターヴービス(別売品）1 

32 

お客様ご相談窓□のご案内 1 

33 

仕様 

墨表紙 


機能の紹介 
を全上のご注意 
ご使用前に 
各部のなまえ 

-ドア閉め忘れ防止ブヴー 

食品を入れる 

• 庫内温度 

•保を食品と保存のしかた 



節電する颁 電モード） 

プラズマクラスター-脱臭 

恃;ま機轴 


熱いものをずらせる 劇いもの冷菊 
すばや < ず 6 せる (おいそぎ冷凍） 
冷ま室(下)を低温にする 他温冷菊 

温度調節 


自動製氷 


製氷のしくみ 

かをつくる 確萬製氷)‘ 製氷を止める 嚮氷停止) 
製氷モードを切り替える 

通常製氷(大） • キラット製氷 
おいそぎ製氷 




: 節電運転をします。 

: 運転中は葉っぱび点なしまず。葉っぱの色や枚数び 
: 変化し、節電度合いをお知らせしまず。 （12 ペ-ジ) 

最大で 

: 約1已％節電 

: 低 <一節電度合い一 > 局 


製氷モードを切り曾ミまず。 巧町^ 

キラット製氷''' 透明度び高いキラット氷をつくりまず。 
おいそぎ製氷''' 氷を早くつくりまず。 

通常製氷 . 氷をつくりまず。 

大(サイズ) ……各モードで大さな氷をつくりまず。 

停止 . 製氷を停止しまず。 


製氷皿を自動洗ミきします。 (23 ぺ-ジ) 



を< じ 


ページ 




はじめに 使いかた 











































































まを上のご注意 


人へのを害、財産への損害を防ぐため、お守り 
いただ<ことを説明していまず。 


■誤った使いかたで生じる内容を次のよラに区分 
して、説明していまず。 



义災ゃ漏電、感電、 
大けびを防ぐ 



A ちたとヒ 「死 t または重傷を負ラおそれび 
/ へ言口 ある」内容。 

A みち 「軽傷を負ラ、または財産に損害 
を受けるおそれびある」内容。 


■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明 
しています。 


^してはいけないこと。 

^しなければならないこと。 




^電源や電源プラグ-コードは 

Q ♦コードを持ってプラグを巧かない 

♦を蔵庫でプラグを壁などに巧し付けない 
参コードを束ねない-傷付けない 
♦めれた手でプラグを軸5ない \ 

♦傷んだプラグやコード、 

ゆるんだコンセント 
は使わない 

(感電.過熱.シヨート.発火の原因） 




义災ゃ漏電、感電、 
大けびを防ぐ 


設置時は ( HE 三) 


Q 

〇 


〇 

アース 線接続 


♦水がかかる所に設置し、 

なぃ 6 

(絶縁び悪くなり、感電 .ベ广 
义災の原因） 

♦周囲にずさ間をあける 

(冷媒び漏れると;'帯留し、 

発乂-爆発の原因） 

♦水平で丈夫な所へ 

(不安定な場所は、ドアの開閉などで 
冷蔵庫び倒れる原因） 

♦地震にそなえてお倒防止処置をずる 

お買いあげの販売店にご相談<ださい。 


参湿気のをい所-水気の 
ある所で使ラときは、 
アース•漏電しゃ断器を 
取り付ける 

(漏電時の感電.故障防止） 


け 


♦定格1已 A • 交流10 0 V のコンセント 
を、単独で使ラ 
♦コードを下向さにし、 

プラグを根元まで 
確実に差し込む 
♦定期的にプラグに 
付いたほこりを、 

乾いた巧でふきとる 

(感電.漏電.义災の防止） W ' 

0^ ♦お手入れ時はプラグを巧く 

♦長期間使用しないときはプラグを抜く 

膊電.漏電.义巧の防止） 




^廃棄時は 

〇 ♦廃棄などで保管ずるとき、 

幼巧閉じ込めのおそれび 
ある場合は、ドアパツキ 
ンをはずず 

♦廃棄時は販売店や市田村に引き渡ず 

(放置すると;令媒漏れによる発火-爆発 
, の原因） 
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必ず 

お守りください。 




ごほ用時は 


Q 



U ホレ 

i 


〇 

运 

プラグを巧< 


♦ガラス製のドアに衝撃を加えない 

(衝撃を加えると割れ、けびの原因） 

♦を蔵庫の上に物を 
のせない 

♦を蔵庫にの5ない、 

ぶ5下が5ない 
•自動製氷機の機械部 
し時氷ケース上方)に 
手を軸れない 
(けびの原因） 

参本体や庫内に水をかけない 
(漏電.感電の原因） 

♦引义しやずい物は入れない 
♦可燃性スプレーを 
近くで使わない 
(引乂.爆発の原因） 

♦脱臭器などの電気製品を入れない 
♦を却回路(側面-背面-上面)を傷 
付けない 

(冷媒び漏れると発火-爆発の原因） 

;令却回路を傷付けたとさは、 
p 过巧な g 剧 し、販売店に 
ごネ目談 < ださい。 

♦学術試料-薬品を入れない 

(変質のおそれ） 

温度管理の難しいをのは保存でさま 
せん。薬品によっては、冷を P 回路腐 
食による;令媒漏れの原因となり、発 
火-爆発のおそれあ0。 

♦改造しない I . 

修理技術者む夕りホ、 

分解-修理しない 

(火災.感電.けびの原因） 

♦都市ガスなどが漏れた5窓を開け 
換気ずる 

(コンセントに触れると引乂.爆発の 
原因） 

♦こげくさいとをは、プラグを巧く 

(义災の防止） 

販売店にご相談 < ださい。 



けびを防ざ、 
家財などを守る 


ご使用時は 


Q 


♦食品を棚類か5はみ出させない 
参ドアポケットの底まで入5ない食品は入れない 
(食品び落下すると、けびの原因） 

♦ビンををましない 

(中身びまると割れ、けびの原因） 

♦ちま室内の部品-食品-容器(とくに金属製)に 
めれた手や体の一部で軸れない 0^ 




袭 


〇 


(触れると離れなくなり、凍傷- 
けびの原因） 

とくにお子様に注意。 

♦異臭がしたり、変質した食品は食べない 

(病気の原因） 

♦を蔵庫の下に手や足を入れない 

(発熱部で义傷、部品に触れてけびのおそれあ 0) 
とくにお子様に注意。 

♦ガラス棚の取り付け、取りはずしは確実に 

(落とすと割れ、けびの原因） 


ドアを開閒するとをは 

Q ♦ドアを強く開閉しない 

(弓 I さ出し式ドアのはずれや棚の食品の落下で、 
けびの原因） 

参他の人がを蔵庫に軸れているときは、ドアを 
開閉しない 

♦下の引き出し式ドアで足を 


〇 


はさまない 

(指をはさむなどのけびの原因） 

♦頭をぶつけない 

とくにお子様に注意。 

♦引き出し式ドアの開閉は 
取っ手を持つ 

( ドアの上面を持つと指を 
はさむなどのけびの原因） 



移動-運搬時は任互 i ) 


〇 


参傷付をやずい巧での移動には、あ6かじめち巧などを敷く 
♦移動用取っ手を持って運ぶ 

(持ちかたび悪いと手びすべりけびの原因） 


B 靈上害注意 
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ご使用前に 



を蔵庫の上に物をのせない 

【物び落下し、けびの原因】 


V きしむ，木 
夕、ガスコン□の横 


水平で丈夫な所 
熱気•湿気の少ない所 
直射日光の当たらない所 
(冷却力低下やプラスチック変色の原因） 
テレビ•ラジオ•電話機•インターホンから 
離れた所(音声 • 映像の乱れの原因） 

じゅラたん • たたみ • 短化ビニー J レ製床巧など 
には丈夫な板を敷く。 

(熱で変形-変色ずる 
ことびあるため） 


地震にそなえて丈夫な壁や 


じゆラたん 



上部 5cmlU」 


^ちち脚面 
0.5cm な上 


背面はすをま不要 



90 度 ly 上 


壁ぎわの場を 3.5cm な上 

• 3.已 cmliTF の場合 
ドアび90度な上 
開かないため、 

棚類びはずせない 
ことびあ D ます。 


図は必要最ル設置寸をでず。（消費電力量測定時の寸法とは異な0まず） 



水平に固定ずる(振動による騒音防止のため） 

①べースカバーをはずず。 

@左ちの調節脚を床に付くまで回ず。 
(水平になるよラに調節ずる） 

③ベースカノ（一の突起(左ち)を本体の巧(左ち） 
に差し込む。 



左ちの 
②調節脚 


巧 




1 n 

网 


\ 

' ク 


ベースカバー 突起 




ちちのドア位置びずれているとを… 

»ちのドアび下びっているとさ 
ち側の調節脚を出ず。（反対側の調節脚び 
浮く くらいまで） 



>左のドアび下びっているとさ 
-•■左側を出ず。 


アースにごいて 


湿気のをい所-水気のある所では必ずアース-漏電 
しや断器を取り付ける。 （漏電時の感電防止のため） 



I アース端モびないとさ、巿販アース線を使ラとさ、 
漏電しゃ断器の取0付けは、お買いあげの販売店、 
または電気工事店にご依頼ください。 

I ガス管(爆発のを険びある)や水道管には接続しない。 


設置する 


放熱スぺ—ス 


固定する 


設置場所 


•放熱による空気の流れで、周囲の壁びミちれ、変色することびありまず。 

•放熱部のため、冷蔵庫の上に物をのせたり、側面の通気□を物でふさびない。冷えび悪くなっ 
たり、放熱による熱で物び変質することびあります。 












































































庫内がをえるまで 
なるべくドアを 
開けないで。 


使いはじめの手順 


0 庫内を清掃ずる 

かた< しぼっためれぶさんでふ<。 
最後にか S ぶさをし、水分を取り除く。 



電源プラグを差し込む 

(定格1已 A . 交流100 V の 


つンセントを 
単独で使ラ） 


コードを 
下向さに。 



® •使いはじめにプラスチックからにおいびする 
場合びあります。念のためににおいびこをら 
ないように、部屋の風通しをよくしてくださ 
し、。においはしだいに消えます。 

•はじめは大さい運転音びしますび、異常では 
ありません。 

;令えるにしたびい、おさまります。 

• ドアを開けたまま電源を入れると電子音び鳴 
りますび、閉めると止まります。 




産巧が;ちえた 5 食品を入れる f %,35ペ-ジ0 

庫内び冷スる前に食品を入れない。 

冷えるまでに時間びかかりを品び傷みます。 

(最初の氷びでさるまでの時間を長くなります） 

i 庫内がをえるまで 
；; 届常 

； 夏場など暑いとさ 

2〜3時間 
約10時間 J；Lh 1 





がをつくる〇9 ページ) 


最初のかびで重るまで 
通常 巨〜8時間 

夏場など暑いとき 約24時間 J；Lh 

(庫内び冷えてから、製氷を始めまず） 


巧動-運搬するとを（引っ越し） 


①製氷皿を空にずる。 巧7ペース） 

③電源プラグを巧き、アース線をはずず。 

③ ベースカバーをはずし、調節脚を上げる。 

④ 通路に保護シートや毛布などを敷く。 

• 床の傷付さを防ざまず。 

• 冷蔵庫内部の蒸発皿に水び残っていると、 
床を巧すことびあ0まず。 

⑥背面上と底面の移動巧取っ手を持って運ぶ。 



ドアは固定/ 

I 電源は設置後ずぐに差 
し込んでを大丈夫でず。 

I 図の部品び落ちていた 
ら廃棄してください。 

冷蔵庫の生産時にのみ 
必要な部品でず。付けたままでも問題ありません。 




を蔵庫背面 


-霧発皿 

例か6は見えません） 


前後に動かずとさは移動用車輪を使ラ。 
• 無理な移動や横方向への移動 
は巧を傷付けます。 


移動用ま輪 (4 輪) 


I 前後ち向しか動をません。 





I 横積みをしないでください。 
機械部(圧縮機など)の故障で冷え 
なくなることびありまず。 


















































各部のなまス (1) 


冷蔵室 


庫内灯 ( LED ) 


ル物ポケット筋' 


ステンレスパネル- 
ダブル 


フリーセツト棚 (ガラス製) 


たまごケース 


^たまご仕切り 
(10 個入） 


ボトルポケット(左) 


プラズマクラスター運おランプ(青色） 

プラズマクラスター運転時に点打。 



ル物ポケット 
筋 

棚(ガラス製） 

固定仕切り 
固定棚访ラス 製） 
ステンレストレー 


給水タンク ル物ケース チルドケース ボトルポケット(ち） 


ステンレス-ミストお蔵まと 
ステンレス-ラるおいチルド 


食品に直接風を当てずに、乾燥か5守りまず。 
食品の鮮度-おいしさが長持ちしまず。 


ステンレス- 
ミス 卜を蔵室 



ステンレスパネ J レ 

冷やしなびら、 

ラるおいを補給。 
ドアを開けると 
ステンレスバネルび 
湿気を吸着。 

ドアを閉めると 
庫内にラるおいを 
プラス。 


11 

1 ''' _ 




□ 

^1ステンレス- 
1ラるおいチルド 


ステンレストレー 


を高め、ラるおいを保 
って新鮮保を。 


…才ートク□—ズ機構付を 
ドアの開閉について 

•ドア間は、磁石の入ったドア 
パッキンで密閉していまず。 
開けたドアに彰響されて他方ち 
開さまずび、故障ではありませ 
ん。オートク□ーズ機構のはた 
らきで、自然に閉まりまず。 



•オートク□-ズ機構のはたらき 
で、ドアび閉まるとさに大さな 
音びずることびあ0まずび、異 
常ではありません。 
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500 m 



_ 

…―ぶ… 

- --- 


2 段階 

500 m 



_ 

t …- 

、/ vut 


2 段階 


/ SJ - 白 F 已 OX 


1 SJ - GF 60 X 
\は3段階 



350 ml 




350 ml 








■位置の変えかた 

ポケットを持ち 
上げてはずし、 
別の突起にはめ 
込む。 



図は SJ-GF 已已 X 


1 




— 1 


p 


350rr 

350it 




J 





巧 

1吕段階 
宿删 


■ 


350m 

1 




■位置の変えかた 

庫外へ棚を取り出さず 
に変えられまず。 

①図の位置まで引き出ず。 

⑨上に移動し、巧し込む。 
(壁面の突起 I し棚の で ずコ 

フックをはめる） 


庫内打 
位置を 
目安に 




0大きな食品を 



ち側のフリーセツト棚ち同様に使えまず。 




>片側①フリーセツト棚を取りはずして使用しない。 

固定仕切りび不安定になり、フ U —セツト棚落下の原因になりまず。 

• 固定仕切りに食品などをもたれさせて、 

重みをかけない。 

フ U —セット棚び正しく動かず、落下 
の原因にな0まず。 


•こんなことにちごま意を。 



固定仕切 D 


フ1」ーセツト棚は突起に 
はまるまで引を出す。 
(左側ち同じ） 



巧し込んだフ I 」ーセツト棚の奥だけに 
食品を置かない。 

(フ1」ーセツト棚び回転してしまうため） 


棚を途中の位置で使用しない。 
(レールか！5落ちるとフ U - 
セツト棚落下の原因） 


蠢 G 妻え香國妄 


フ UI- 
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る部のなまえに） 

/ C \ を凍室にめれた手で軸れない 
V V (とくにお子様にま意） 

【凍傷-けびの原因】 


製氷室.冷凍室•野菜室 


貯かケース- 
防音シート- 

氷の落下音を小さ 
くします。捨てな 
いで < ださい。 

シャベル 



ちまヶース让） 
ステンレストレー 

;令ま室(下)の冷凍 
ケース(ル)に移動 
させて使えます。 





引を出し式ドアびはずれたとまは 

♦を;ま室让）.製氷室 



嘴凍室(下）.野票室 

-- 

①レールの先をかける。 


ケース 



レール 


②持ち上げ押し&む。 

図は冷凍室(下） 


パッキン類びはずれたとまは 

• ドアパッキン 


巧し込む 



I ホジョパッキン 

(製氷室、冷凍室(上)(下)のみ) 

ヒレ^ 



ヒレ はめる 

:ジヨパッキン 


ドア巧めちれ防止ブザー 

(冷蔵室-製氷室-冷凍室(下)のみ） 

■ドアを開けていると、 ] 分後 
と2分後にピピッ(各]回)、 

3分を過ざるとピピピッ、ピ 
ピピッ、'''(くり返し)となり、 
お知らせしまず。 

• ブヴーに合わせて庫内好び 
点滅します。 

• ドアを閉めると止まりまず。 







































































































ステンレス • □ック野菜室 

• □ックずることにより野菜ケースの密閉性を高め、 
野菜に直接風び当たらないよラにしまず。野菜の 
水分を保持し、みずみずしさび長持ちしまず。 
•ステンレスプレートで、ふく射冷却効果を高めて 
冷えムラを抑え、野菜を包み込むよラに冷やしま 
ず。 

こんなとさはラップをして<ださい。 

• 乾燥しやずい野菜や型< ずれしやずい野菜。 

(白菜、ねざ、レタス、ほラれん草など） 

•野菜び少ないとさ。 

(ケース内び乾燥しやず< な0まず） 

•より長持ちさせたいとさ。 

(よ0乾燥び防げまず） 


□ック八ンドル 



ル物ケースを□ックするとき 

①ル物ケースを手前まで引ぐ。 

(手前まで引かないと□ックでさません） 

③□ック八ンドルを手前に引く。 




(□ック蹄 


□ックを解除するとき 

□ック八ンドルを奥に巧ず。 



I □ツクをして 
を、ル物ケー 
スを矢印方向 
へ持ち上げる 
と、はずれま 
す。 


野菜ケース 


か物ケース 



广 


營エネのための'ポ諫參龄 

◎直射日光やガスコン□から遠ざけて！ 

冷蔵庫の周囲温度び高<なると、冷えび 
悪< な0まず。 

◎詰め込みずざない！ 

冷気の流れび悪くなるので、庫内を十分 
に冷やずまで時間びかか0まず。 


◎でさるだけずさ間をあけて設置する！ 

ずさ間びかないと放熱の効率び悪 < な0まず。 

◎よくをましてか 5 !(熱いをの冷凍時を除く） 

熱いままでは庫内の温度び上びりまず。 

(周りの食品温度ち上げてしまいまず） 

◎ドアの開閉はでさるだけずばや<! 

開けている間は、庫内の温度び上びりつづけまず。 




















































節電ずる 


節電モード 


5凡 

巧 

定 




押ず (設定開始) 



メ磊^^ 


前回設定したメニューび点滅 


ム . -、*を 蔵 庫の使用:!犬況に合わせて、 節電 

愉電モ-鬥を還び、巧定ずる 慰定完了） 度合いを自動的に切り替えまず。 

葉っぱの点!打のしかたで、 節電 度合 
<•1 •^才じ >ジ9 いをお知5せしまず。 

flSS モ可- ノ 


h メニュ ■: k 〜 

► _まを 

▼ 

約2秒で通常表示に戻る 


表示 

1 

オレンジ< 

1 

1 器ゾ 

► C & 

• 

■緑 

節電 

，度合い 

ィ臣 

中 

局 

J 



止 

ず 

る 

と 

を 
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r 設定 J と同じ 



約2秒で通甫表示に戻る 


0お知らせ） 

• ドア開閉びかないとさなどに、節電度合いび 
高< な0まず。 

• ドア開閉びをいとさや、おいそぎ冷凍-熱い 
ちの冷凍-おいそぎ製氷時など、急速に冷却 
しているとさは、節電度合いび低くな0まず。 
•夏場など外気温び高いとさ、ランプ表示は才 
レンジび続くことびあ0まず。 


節電モード中は 


庫内の温度を少し高めに設定しまず 



冷凍室(下） 

の'威至 

節電モード「切」 

約一20で 

約2〜4で 

節電モード「入」 

約一18で 

約3〜已で 


上記は、周囲温度3已°巳 . 温度調節 r 中」.食品を入れずに 
ドアを閉じ、庫内温度び安定したとさの目まです。 


ちえびもの足りない、 
氷びできるのが遅い 
などを感じた5、 
中止してください。 



•節電効果は、使用環境(温度調節-周囲温度-ドア開閉頻度-食品の量など)により変わりまず。 


を蔵室ドアを開けた状態が続くと、プラズマクラスター(クリーン)運転が動作しまず 

(プラズマクラスター運転を設定していない場合） 

冷蔵室ドアを]分じ(上開けると、閉めた後にプラズマクラスター(ク U —ン)運転を自動的に約3分間 
おこない、庫内をク U —ンにしまず。 

•操作パネルの「ク U —ン」表おや、庫内のプラズマクラスター運転ランプは点灯しません。 
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1 〜 3 

r 設定」と同じ 


けラズ7クラスタ-^ 一_^ 

麻 

約2秒で通甫表示に戻る 


押す (設定開始) 


.. 2 . 

「プラズマクラスタ ー J を選び、ミ夫定ずる 

ピラズ7クラスタ ll 




3 

「強脱臭 J を選び、ミ夫定ずる 慰定完了) 


I プラかクラスタ -I 


I ブラ; (7 クラスタ -I 

難冬 


強脱臭 


\ 

▲ 


) 

メニュ^-へ 

決定 

► 


▼お 

I 

▼ 


約2秒で通萬表示に戻る 


r クリーン」に切り替わりまず 


結同じ 


けラズ7クラスタ - I _ 

約2秒で通苗表示に戻る。 


r クリーン」には切り替 
わりません 


ロラズ7クラスタ9 

クリーン 


中 

止 

ず 

る 

と 

を 


r お知5せ） 

•強脱臭運転と同時に設定でさません。 

•ク U —ンな冷気は製氷室-冷凍室(上)(下)にを循環します。 
•プラズマクラスターユニットは、交換の必要びありません。 


r お知5せ） 

•ク U —ン運転と同時に設定でをません。 

• 巿販の脱臭剤と併用でさます。 

• においの強い食品にはラップを 
プラズマクラスター脱臭で、すべてのにおいを取り 
除くことはできません。次のような食品には、ラッ 
プ-容器で密封することをおすすめします。 


においび移りやすい 

におし)を移しやすい 

■牛幸 L 

■豆腐など 

-らつきよつ 
-た <あん 
■ぎよラざなど 


プラズ7クラスタ-•脱臭 


クリーン (除菌と脱臭をくり返します） 


2 


押ず 慰定開樹 

[プラズマクラスタ-」 


「プラズマ クラスター J を選び、決定ずる 


▲ 


ま定^^^:^ ^*^ 


前回設定したメこューが点; 



I プラズマクラスタ -I 

タクリーン.た 

户強脱臭 V 



r クリ-ン J 脱時運おで。 
r 潮 M 臭 J はにおいが節；： 
なるときに。 



3 

「クリーン J を選び、ミ夫定ずる (設定完了) 


I プラズマクラスタ 3 

タクリーン戶" 
ク強脱臭^ 


I プラズマクラスタ -I 

クリーン 


た 


メニ 


決定 


▼冶 


ま定、 


約2砂で通常表示に戻る 


ミ几 

巧 

定 


強脱臭 (約已時間脱臭運転をした後、クリーン運転に切り替わりまず) 



節電する/プラズマクラスタ！脱臭 


^^0 {"中止ずるとキ jjj 
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冷凍機能 


[冷凍機能 I 

熱いもの 


▲ 



約2秒で通常表示に戻る 


3 

「熱いちの J を選び、ミ夫定ずる(設定完了) 


13 

r 設定 J と同じ 



約2秒で通常表示に戻る 


押す (設定開始) 


I ちまな能] 


ゾニ 


まま’ 



2 . 

「を凍機能 J を選び、ミ夫定ずる 


レー 


ちま機能 


「ちま機能 ！ 

。ク 鼠し'紙 

お温冷ま 


AC 


メニ 


決定 





前回設定したメこューび点滅 


通常のを凍に 
戻りまず 


I 冷ま機能） 


/ 消'口） 


角知らせ J 

•おいそざ製氷、または j (エラ三音) 
おいそざを;ま中は設定 ^ノ 
でさません。 

これらを中止させるか、 

自動終了するのを待つ 
てから始めて < ださい。 


® * 手で持てない温度 (60° C む上)の食品は入れないでください。 

(他の食品を傷めたり、やけどや容器変おの原因） 

•カレーなど水分のをい食品は密閉容器やポリ袋に入れるか、容器にふたをしてください。 
(霜や露び付く原因） 


熱いものを凍 S せる 


熱いものぶ康 (あたたかい食品を冷まできます） 


mmi 



を凍室(上)でおこないます。 

食品をステンレストレーの上に置く 

室内に他の食品びある場合は、已 cmULh 間を 
あけて<ださい 



のぎ法 
ちそ冷 
いい温 
熱おお 

Vク 



中止ずるとキ J 
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押ず 慰定開樹 

I ちま巧能」 


2 . 

「ちま機能 J を還び、ミ夫定ずる 

ちま機能で 


ちま機能 


<コ^熱いもの 
クおいそぎ^ 

な温冷凍 

"いずれか、 
ぶ点滅 


ゾこ 


決定 


み 


ゾニ 


ゾニ 


ま定 


決定 


前回設定したメニューが点滅 


通常のを凍に 
戻りまず 


▼唯 


み 


I 冷ま機能） 


/消口） 


13 

r 設定 J と同じ 

I 冷ま機能 J 


3 

「おいそぎ J を還び、ミ夫定ずる (設定完了） 


r ちま機能 I 

、熱い もの ゾ 

おいそぎ裏- 
クお温冷ま^ 


I 冷ま機能〕 


おいそぎ 


木-- 


二 


決定 


決定 


▼冶 


み 


約2秒で通甫表示に戻る 


▲ 


メニュー 


約2秒で通苗表示に戻る 


上手なホームフリージング術 

0 6 ペーン） 



解 

■おいそざ製か、または j (王ラ_音) 
熱いものを凍中は設定^一 ^ノ 
でさません。 

これらを中止させるか、 

自動終了するのを待つ 
てから始めて < ださい。 


r お知らせ） 

■所要時間は周囲温度によって変わりまず。 

• 自動雷取り中に、おいそぎ冷まを設定した場合は 
終了するまでに4時間じ (上 かかることびありまず。 
(自動雷取り後に、おいそぎ冷凍を始めるため） 


冷ず機能 


すばや<凍5せる 


おいそざ冷凍 (食品のおいしさを逃がさないようにずばやく冷まします） 



を凍室(上)でおこないます。 

食品をステンレストレーの上に置く 



>熱い食品は;令ましてから。_ 

獻い食品を;令凍するとき〔 1 4 ページ)） 


設定 


中止ずるとキ J 



熱いちのを凍5せる/すばや<凍5せる 
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冷ま機能 


1〜3 

r 設定 J と同じ 


I ちま機能〕 


た肖口） 


▲ 


メニ 


決定 


▼ 


み 


約2秒で通苗表示に戻る 


(ぉ知らせ） 

• 運お中は、消費電力量び約10%をくなりまず。 

• 到達温度は約一 23° C でず。 

(周囲温度30で、食品なし、ドア開閉なしのとき） 
ドア開閉頻度や設置状態などのご使用状況によって 
変動しまず。 


上手なホームフリージング術 （おし、そぎ冷凍返互 E )、 
"おいそざを;ま"で 凍 S せる ► 


■新鮮な材料を。 

•大きさ•厚みをそろえて。（下記） 
■ラップやポリ袋で密封。 

食品中のほとんどの水分は一1む〜 
一已での間に凍ります。一已むまでを 
よ0すばや <;令やすことび上手な;令凍 

のっ夕しす D 「約1已〇 百〜 300 邑1 





"做品を;ま"で 保を 

• 日付けを入れて。 
•吕力月を目まに。 

;令凍巧存でち食品の 
品質はほ下します。 



イ氏温冷凍 （上記参照） ） 

► ゆっくり解凍 

• チルドケースでゆっくり解まを。 
電子レンジでは、慎重に。 

とくに生をのは、完全にミ容かすと 
ラまみや栄養分び逃げてしまいます。 

再を满ま要を意！ へ 

完全に溶けてしまった 
食品は再び;令凍しないで。ち n / ■或がで'^ 
はび落ち、衛生面でち …品;;4::;.::;; 

よくありません。 


;令凍室(下)を低温にずる 


低温冷凍 (おいしさを守り冷ま保存しまず） 


を凍室 (下)でおこないます。 


押ず (設定開始) 

I ちま機能」 


2 . 

「ちま機能 J を遺び、ミ夫定ずる 


1| 冷ま機能を 


▲ 


I 冷凍機能 ] 

づへ熱いもの戸 
クおいそぎ乂 
低温冷巧. 

%、ずれか、 

sJS 点滅 


乂系是^^:^ 

▼ 


ゾニ 


決定 


前回設定したメこューが点滅 


▼冷 


乂ニュ^ へ 

決定 



3 

「な温をま J を選び、ミ夫定ずる (設定完了） 



I ちま機能] 

熱いもの 

參温をま!> 

▲C 


I 冷ま機能） 


概届冷ま 


▲ 


メニュ - 
決定 


メニ 


▼冶 


みま、 


▼ 


約2秒で通萬表示に戻る 


通常のを;まに 
戻りまず 


I ちま機能） 


中止ずるとキ J 














































































(お知らせ)•チルドケース•野菜室の温度は冷蔵室の温度調節に合わせて、製氷室•冷凍室(上)の 
- 温度は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動しまず。 


温度の目を 


通常表示 

を蔵室 

を凍室(下） 

強 

「中」より 
約2〜3にほめ 

「中」より 
約 3° C ほめ 

強 



中 

約2〜已で 

約一20で 
〜一18で 

i 



弱 

「中」より 
約3〜41：高め 

「中」より 
約3む高め 


上記は、周囲温度 30 でで、食品を入れずにドアを閉じ、 
温度びま定したとをの庫内のほぼ中央下寄りの温度。 


庫内温度を計るとき 

• 冷蔵庫用温度計をご利用 < ださい。 
促 IJ 売品 （32 ベ-巧 ） 

蚊'ロロ? HE じ^(しぶし、/ mu 文を巧しまろ0 


測定節囲：約一 30 t ) 〜約 3 crc 



温度調節 


冷蔵室、冷凍室(下)を調節します 


購入時は、「中」に設定されています。 




押ず (設定開始） 


I ち蔵•温を] 

I ホま•温度」 


中 


2 . 

「を蔵•温度 J または 
「ちま•温度_!を還び、ミ夫定ずる 

じ令蔵」還択時 




冷蔵•温度 

I 冷凍•温度」 


中 


を 



▲ 


為^^ 


た 


決定 


前回設定したメこューが点滅 


▼冷 


為 

▼ 


ふだんは r 中」で 
お使いください。 



3 

お好みの巧置に合わせ、ミ夫定ずる(設定完了） 


「•弱」還択時 

I を蔵•温度 I 

強 

中 

、•グ 


決定 


I 冷蔵•温度〕 


お 

▲ 


た 


現在の設定位置が点滅 


▼の 


決定、 


▼ 


約2秒で通常表示に戻る 



冷凍室(下)を低温にずる/温度調節 
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氷をつ < りまず。 

て;:ご :％/—給水タンク 



SJ - GF 50 X 

SJ - GF 56 X / SJ - GF 60 X 

約 1-0 L 

約 1.2 L 


自動製氷 


製化のし<み 



0 


自動製氷機し時氷ケース上方） 
に手を軸れない 

【けびの原因】 


を送る (給水) 


製氷皿 


:落とず (離氷) 


诚ケース 


f かサイズ 

標準 

大 

1 回の給水 量 

約 100 mL 

約 230 mL 


1回にできる 
氷の個数 


約 8 個 


>製氷皿ははずせません。 

>1回にでさる氷の個数は変わることびありまず。 

>氷の落ちかたや給水量のばらつさ、標準氷と大さ 
い氷のミ昆在により、下記個数は変動しまず。 


/ 

氷サイズ 

SJ - GF 50 X 

SJ-G 巧目 X / SJ-GF 目 OX 

満 

か 

量 

自然に貯氷した状態 

標準 

約 40 〜 64 個 

約 48 〜 64 個 

大 

約 24 〜 32 個 

約 24-3 吕個 

氷をならした状態 

標準 

約 88-104 個 

約 96~112 個 

大 

約 40 〜 48 個 

約 40 〜 48 個 


使用ずる水 


満氷検知について 


I 水道水(日〇でじ(下)をおずずめしまず。 

I 一度沸騰させた水- S ネラルウォーター-井戸水¬ 
を水器の水な どを使ラ場合は、こまめにお手入れし 
てください。 巧2ペ-み 
(稳素消毒されていないので、雑菌 
ずいため） 

I 次のをのは使わないでください。 

(製氷不良や故障の原因） 


カビび繁殖しや 



お湯 


ジュース • 
お茶清涼飲料水 


• 検巧レノく一び氷の量を調べます。満氷時は離氷しま 
せん。 

.燃ロレバー 
-満か 



I 貯氷ケースにシャベルや食品を入れない。 

誤った満氷検知や検知レノ（一破損などの原因になり、 
ケースび引さ出せな< な0まず。 

シャベルは 
所定の位置に。 



かの白い部分-浮遊物 


■水に含まれるミネラル成分び、凍るとさに固まり、 
白くなることびありまず。ミネラル成分は、凍ると 
一部水に溶けない状態に変化ずるため、氷ををかず 
と白い浮遊物だけ残0まずび、異常ではあ0ません。 
■ S ネラル成分び多いと発生しやずくなりまず。 

順度] 00 m 邑 /Lli (上の水など)水道水でち地域によ 
つて S ネラル成分の量は異な0まず。 

• キラットモードを還んでち同じでず。 


氷の突起 


I 製氷皿には水路を設けていまず。 水路、 

このため、でさた氷には 
水路の部分び突起として 
残0まず。 

>突起は鋭くとびっている 
ことびありまず。氷は 
シャベルで取り出して 
ください。口に入れるとさは気をつけてください。 


突起 



知つておいて<ださい 



夕 のをす 

ル 水キま 

水ィ道ルえ 

浄フ 水力抑 























































































自動製氷 


かをつくる • 製かを止める 


使いはじめは給水タンクの水洗い (22 ぺ-み と、製氷皿清掃 巧3ページ） をしてください。 

水を入れ水平に運ぶ 


奥まで確実に押し込む ►► 






水を補給ずる 

水は衛生上1週間を目安 
に入れ換えてください。 



自動的に製氷をくり返しまず。 


>強く製氷室ドアを開閉しない。冷凍室(下)に氷び落ちることびありまず。 

>給水タンクを空のまま放置ずると、ラなるよラな動作音びずることびありまずび、異常では 
ありません。 


押す (設定開始) 

I 製氷 I 

通常 

▲ 


為^^ 


2 . 

r 製氷」を還び、決定ずる 


提 


通常 




モラット大 

嫂そ％ 


▲ 


メニ 


ま定 


前回設定した六こューが点滅 


▼唯 


為^:^ 

▼ 


現在の設定位置が点滅 


3 

r 停山を選び、決定ずる簡定完了) 


I 製氷 

キラット大 

蒙、そ I 停止!. 

▲ C 


I 製氷 


停止 


▲ 


木-- 


木-- 


決定 


▼冷 


まま、 


▼ 


約2秒で通常表示に戻る 


給水タンクを空にずる 

日陰で乾かし、セットして 
<ださい。 

(とくにを水フィルターは 
よ < 乾かす） 

■十分に乾かさないと、雑菌 
び繁殖しやすくなります。 



(お知らせ） 製氷停止後、を凍室として使ラとき 

■製氷停止から約已時間経過ずるまで食品を入れない 
で < ださい。 

検知レノ（一破損のおそれびありまず。 C 18ページ) 
(製氷停止してち1度離氷動作をずるため、製氷皿 
と検知レバーび動さまず） 


製氷を再開するとき 


0 


お好みのモードに切り替える。 

(21 ページ） 


給水タンクを水洗いし、水を入れてセットずる 


5凡 

巧 

定 


製氷停止 (夜間やを期に。を;ま室として使ラとさに) 


通常製氷 (購入時の設定) 



製氷のし<み/氷をつ<る-製氷を止める 


給水タンク 
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• ドア開閉び多い。 

»製氷を再開した直を。 
>節電モード中。 


製氷時間が上記より長くなるとさ 


• 設置直後。 

• 他室に食品を多量に入れた。 

■同時に節電モード-おいそぎ冷凍-熱いをの冷凍-な温冷凍などを運転した。 
■温度調節を「中ル U 外に変えた。など 


キラット氷の透明度び落ちるとき 


■切替後]回目にでさる氷は、透明度やサイズは変わりません。（切替時に製氷途中の氷び 
製氷皿に残っているためでず)切替後2回目にでさる氷から切り替わりまず。 


モードを切り替えた直後の氷について 


(7お知5せ^ ■同時に複数の還おはでさません。 

■「大」選択時は、自動製氷機の動作音び長くなり、氷の落下音び大きくなりまず。 
■給水タンクの水量び減ると、「大」選択時でち大さい氷びでさないことびありまず。 


•設置直後。（庫内び冷えるま 
でに時間びかかるためでず） 
通常モードで6〜8時間、夏 
場など暑いとさは24時間じ ( 
上かか0まず。 


製氷モードを切り替える 


r 通常」 r キラット(透明度の高い氷)」 r おいそざ」の3種類のモードが選べまず。 
かのサイズは「標準」 r 大」の2種類か5選べまず。 


こんなとをに 
おずずめ！ 



■お料理の下ごしらえであら熱を取るとさに。^ 
■広口の水筒に入れるとさに。 " 

■冷やし素麵や冷製パスタ、料理の飾0つけに。 ► 
■ □ックのお酒、ド U ンクなどに。 ► 

•夏場や来客時に。 ► 


通常/大 


キラット 


キラット/大 


おいそざ 
おいそざ/大 


モード 

氷の透明度 

氷のサイズ 

1回(約8個)の製氷時間 

通常 

普通 

標準 

約2時間 

通常/大 

大 

約3時間30分 

キラット 

透明度び 

局い 

標準 

約6時間 

キラット製氷は透明度の 
高い氷を、時間をかけて一 
つ < D ます。 

キラット/大 

大 

約8時間 

おいそざ 

普通 

標準 

約1時間20分 

おいそざ/大 

大 

約2時間 


I 上記の製氷時間は、周囲温度 3 o°c ■ 温度調節「中」•節電モード r 切」-ドア開閉なしのとをの目安です。 


自動製氷 


氷の使いかたに合わせて 


讯 

。か。 

、ノびた 
高転れ 
び運入 
温却に〇 
室冷量〇 
どど多取 
ななを雷 
場場品動 
夏を食自 


















































通常製氷(大）-キラット製氷 


押ず (設定開始） 
I 製氷 I 

通巧 

▲ 


為^^ 


2 . 

「製化 J を選び、ミ夫定ずる 


f 


製氷 


通巧 

▲ C 


軍- 


I 製氷 ] 

キラット大 

帮、そ％ 


▲ 


メニ 


決定 


前回設定したこユーが点減 


▼冷 


メニュ；一 
ま定^:::^^ 

▼ 


赃備祂置び点滅 


3 

お好みのモードを還び、ミ夫定ずる (設定完了） 

「通常/大」還択時 


r 製氷 L 
キラッ b 大^ 

許、聲 


▲( 


[ 製氷 I 

大 

通常 

▲ 


ゾニ 


決定 


:嫁 


福^^ 


約2秒で通南表示に戻る 


(お知6せ)•通常製がに戻ずときも、同じ手順でず。 


「▲」または「▼」を巧すたびに、次のように選びまず。 

■ f ~►お常 ■* ■■►通常/大 ■* ■■►停止 ■* ■■►キラット 
おいそぎ/大おいそぎキラット/大- 


おいそぎ製氷 


押す (設定開始) 

I 製氷 I 

通常 

▲ 


為^:^ 

▼ 


2 . 

「製氷 J を選び、ミ夫定ずる 


前回設定したメニユーび点滅 



I 製氷 

キラット大 

接、*% 


乂ーユ： 广 

決を^^ 


驗の設赶立置が点滅 


3 

「おいそぎ J または 

「おいそぎ/大 J を還び、ミ夫定ずる (設定完了) 

「おいそぎ」違択時 


I 製氷 


-齊 


'ぶ# 

巧み止 



▲C 


▲ 


木-- 


メこ 


ま定 


▼冶 


ホ定、 


▼ 


約2秒で通苗表示に戻る 


r 通常」または r 通常/大」に戻りまず。 

お氷ケースび満氷のとさは、約]時間後に戻0まず。 



氷ヴイズは変わ0ません。 


r お知6け^ •おいそざ製氷は、おいそざをず、または熱いものを凍と同時に運転でさません。て/ピピ 

- これらを中止させるか、自動終了ずるのを待ってから始めてください。 \(エラー音レ 



製氷モ—ドを切り替える 
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お手入れ m 


給水タンク 


水あかの発生や雑菌 
の繁殖を抑えるため、 
こまめにお手入れを。 
(週に1鼠 



分解して (下記)、 水洗いずる。 

巧れびひどいときは、中性洗剤(食器用洗剤)を使用してください。 
洗剤はよ < 洗い流して < ださい。 



ミき水フィルターは水洗いずる。 （洗剤類を使わない） 
■折り巧げない-をみ洗いしない。 

• 通常3〜4年で交換してください。（別売品02ページ）） 



フィルターに付着し、 
ミ争水効ま減少の原因。 


■構成部品 




ミき水- 
フィルター 


フイルター 
おさ无 



■分解手順 （組み立てかたは、分解の逆の手順でず） 




フイルターおさえと 










































使いはじめやを蔵庫 
をしば5く使用して 
いなかったとさに。 



(製氷皿やパイプの水洗いをしまず） 



準備するもの：タオル1枚 




貯かケースを空にずる。 

タオルなどを敷さ、製氷室ドアを 
閉める 

タオルで吸い取らないと、ケースを 
取り出ずとさに水びこぼれまず。 


>清掃後、お氷ケースに排水 
されまず。 

• 1回の清掃での排水量は、 
設定されている氷のサイズ 
により異なりまず。 

標準：] OOmL 
快」： 230 mL 
(購入時は標準サイズ） 

>タオルは2枚 LU 上入れない。 
(動作不良の原因） 


巧す (設定開始) 


I 製氷皿ち掃 1 

(決定2み'巧） 


y ニュー 

決定 


2 . 

「製氷皿清掃 J を選び、ミ夫定ずる (2 秒化上巧ず）/給水タンク。>ら、 
teissm み1製氷皿に水を 


(巧定2秒押） 


ゾニ 
決定 


前回設定した^ニューが点滅 


▼游 


n 製氷皿清掃1 

(ミ夫定2秒巧） 


\送ります 


ゾニ 


決定 


を 


動作中は 
ゆつ< 0点滅 




約40秒後 

(ピーツと鳴ったら） 


>動作中は、製氷室ドアを 
開けない。 


押ず (2 秒し U 上）/! 

寺 お氷皿ち掃巧 ' 

一(決定吕秒巧）勺た''^ 

▲ 


製氷皿からお氷ケース^ 
に排水しまず ! 


約40機 2 

(ピーツと鳴つたら） r 戻る」を押ず 


動作中は 
ゆつ< 0点滅 


▼ 


ゾニユ 

決定 


み 




居る 


通常表示に戻る 


ゆっくり製氷室を開ける 

貯かケースをはずし、タオルを取り出ず 

お氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、水気をふさとって 
取り付ける。 


>清掃終了後は設定されてい 
る製氷モードに戻0まず。 



お手入れ(給水タンク/製氷皿清掃) 
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お手入れ 口） 

本体や庫内に水をかけない 

【漏電 • 感電の原因】 

ドア•本体 

_ J 


〇 めるま湯、またはろ 
5 すめた中性洗剤^ 
(食器用洗剤)を使い在 
柔 5 かい巧でふ< ^ 


• 中性洗剤を使ったら必ず水 
ぶををし、洗剤をふさとる。 
さらにからぶをする。 
(中性洗剤を原液で使ったり、 
ふきとりび不十分だと、プラ 
スチック部分び割れることび 
あります） 



次のちのは使わないでください。 

(ガラスドア面や、プラスチック部分の 
変色、変形、傷付さ、割れの原因） 



アル]-ル 



みぴきおお石けんナイ□ンたわしたりし謝夏脚’ CW 上) 

ち機溶剤/^乃レカリ性、樹脂を傷める 
(シンナ-、ベンジン、 をイ 弱アルカリ おそれの ある 
シ-ル剥關など ）II ^ う 性の縱" もの 



ちれに気づい 
たら 、ずぐに 
ふさとつて。 



ドア表面 

指紋あとなどは、こまめに 
お手入れを。 

付属品 

はずして洗い、 

乾燥させて取0付ける。 
(はずしかた [25 ベ-巧） 


操作パネル 

からぶさずる。 

ドアパッキン 

巧れやすいので、こまめに 
お手入れを。 

冷蔵室-野菜室は念入りに。 


固定棚-固定仕切りは 
はずせません。 

棚と仕切りの間のミちれび 
気になるときは 

仕切0を少し傾けて浮かせ、 
薄手の巧をはさみこんでふ<。 



® •仕切りに力を 
かけずざない。 



■プラグを抜いたら已分間 
差し込まない。（故障の原因) 


脚まわり- 
背面•巧-壁面 
件に1段 

ほこ0を長期間放置 
していると、壁など 
び変色ずることびあ 
りまず。 




® ■めれぶさんは、かた< しぼる。 

(水分びすさ間に入ると、電気部品の故障の原因） 

•食用油やかんきつ類の果汁び付いたら、ふきとる。 

(プラスチックの割れ-変色の原因） 

■棚類は止まるところまで確実に取り付ける。 

(ガラス棚び落下して破損ずるとけびの原因） 

■棚は裏返して取口付けない。（不安定にな0、けびの原因) 
■プラスチック部品はゆっくりはずし、落としたり強い 
衝撃を与えた0しない。（ひびや割れ、傷の原因） 


■チルドケースカバーは 
はずせません。 



(チルドケースをはずした状態) 





































































食品を入れたまま、 
はずさないで。 

(付属品や食品を落とずと 
けがの原因になりまず） 



① 手前をかし持ち上げ 
なが5引さ出ず。 

⑨ 突起にフックび当た 
る場合は、さらに 
持ち上げて引く。 

③ 斜め下方向に倒 
し、取り出ず。 



フック 
壁面の巧起 



壁面の巧起 


フック 


i ： がの" グ需 


各棚2通りの高さに取り付けられます。 



2 


轉 


上の溝棚 
溝にそって、突起に 


■下のフック 
フックを、奥の突起に 



① 手前を少し持ち 
上げて押し込む。 


⑨ 持ち上げてはずず。 



③ 吕枚の棚をはずず。 

〇いっぱいまで引く。 
©矢印の向さにはずす。 



①前部分を後部分に 
はめ込む。 



⑨ 左ちのち起を 
図のよラにはめる。 

突起 


A 部の入れかた 



前部分 





ちま室.製氷室 

① ドアを引を出ず。 

⑨ ケースを取り出ず。 



»を;まケース(ル) は 

"まえ" 表示を手前に。 


>野菜室弓るおい 
シール ボックス 


"まえ’’ 


図は冷凍童(下) 


野窠室 

① ドアを少し持ち上げさ引こ引き出ず。 
持ち上げすぎるとドアびはずれます。 

⑨ル物ケースの□ックをはずし、取り出ず。 
③ 下側のケースを取り出ず。 








I ケース類に塗布している酒滑剤 
(シ U コーンオイル)をふきとら 
ない。 

(滑0を良 < ずるためのをので、 
食品衛生法に適合しています） 


横か5 
見た図 


取り付けかた 


付属品のはずしかた 


お手入れ(ドア.本体/付属品のはずしかた.取り付けかた) 



引さ出しケ—ス類 
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こんなとをは 


A 


， 


こんなとき こラしてください 


，を蔵室/冷/ま室 
の温度を微調節 
したい 

(温度微調節） 


冷蔵室/冷凍室の温度を微調節 ( 17段階)でさまず。 

設定 

①「メニュー.ミ夫定」を巧ず。 

③「▲」または「▼」で「冷蔵.温度」または「冷凍-温度」を還び「メニュー.決定」を巧ず。 
現在の設定位置び点滅しまず。 

③ r メニュー . ミ夫定」を3秒(上巧ず。ピ-ピ ) 

点灯位置び「中」に戻0まず。 

④ 「▲」または「▼」でお好みの位置に合わせる。（下表参照） 

⑥「メニュー.ミ夫定」を押ず。 

(約2秒後、通常表示に戻0まず。通常表示では已段階表おにな0まず） 


お除…上記①〜③をもう1度おこなう。 


調節 

位置 


2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 己 

16 

17 

=rb 

巧 

中 

の 

表 

7JV 

巧 

うが 

巧 

m 


中 

中 

う中長 

中 

う中;- 

中 

• 

中 
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結露防止 ヒーター 
を弱 < したい 

(結露防止 
ヒーター弱） 


露付さを防ぐためのヒーターでず。湿度びないとさは、 
弱 < ずると節電にな0まず。 

結露防止ヒーター①…「▲」を已秒 LU 上巧ず。 

結露防止ヒーター③…「▼」を已秒じ(上巧ず。 

(最初にピピッと鳴るびそのまま巧し続ける） 

3 段階か 5 選べまず。レベル 3 び最ち節電でさまず。 
上記の操作を< り返ずと、次のよラに変わりまず。 


ヒーターを 


結露 防止一+1 
ヒー ター ① jl 


通甫 


通甫 


I レベル1〕 ► 〔レベル2〕 ► 〔レベル 3) I 

林辟辟 

(操作ノ（ネルの表示は変わ0ません） 


管2與③ 



キラット氷① 
透明度を上げたい 

(キラット「強」） 


キラット氷の透明度をさらに上げることびできまず。 

設定 

①「メニュー-決定」を押ず。 

③「▲」または「▼」で「製氷」を選び、「メニュー-ミ夫定」を巧ず。 

③「キラット」び点滅している状態で、「メニュ ー• 決定」を3秒 j ツ上巧ず。 
「キラット」び点灯、「強」び点滅しまず。 （2 秒で通常表おに戻る） 

解除…上記と同じ。 



• 「強」設定時は製氷時間びさらに約2時間長くなります。 

♦製氷モードを切り替えてち((例)キラット^通常)、「強」設定は解除されません。 
再びキラットモードを選ぶと、「強」設定になります。 


C 製か I 


キラット 



確認のしかた - 

設定時は、キラットモードを選ぶと「キラッりと「制び点滅しまず。 



























































♦プラスチック部品の、ひびや傷の 
よラなスジ。 

樹脂材料の合流箇所や、 
金型の接合部び、スジ 
のよラに残ったをの。 

スジ 



巧のものは生産上の不良ではありません。ご安むしてお使いください£ 


• ドア内側のルさな穴。 


1=^ 

( 

断熱材発泡工程 L 

TD __ お、里な巧- 


> 's 

f = 


\J - f すべてのドアし— 

DT ] 

叫 



ふさな巧数力所ずつ） 

レ 



♦プラスチック部のくぼみ。 

樹脂材料の収縮に 
よ0でさる < ぼみ。 
I を蔵室 \ 

チルドケースなど 
くぼみ \一 \ をはずしたところ/ 




こんなとさ 


ドア開閉時の 
パネル点口を 
停止したい 

(操作パネル 
消灯設定） 



5して<ださい 


操作ノ（ネルの消灯設定びでさまず。 

設定 

「戻る」と「▲」を同時に3秒じ(上巧ず。 
パネル表示び消えまず。 


解除… 上記と同じ。 






製氷皿を 
空にずる 


①給水タンク-お氷ケースを空にずる。 

③お氷ケースにタオルなどを敷き、製氷室ドアを閉める。 

③ 「メニュー-決定」を巧ず。 

④ 「▲」または「▼」で「製氷皿清掃」を遇ぶ。 

⑥「メニュー-決定」を2秒し U 上巧ず。 

⑧約4□秒後ピーッと鳴ったら、お氷ケースの水、または氷を捨てる。 


長期間使わない 


も而 
1で巧 


①製氷皿を空にずる。（上記①〜⑥） 

⑨電源プラグを抜き、アース線をはずず。 

③庫内を清掃し、2〜3曰ドアを開け乾燥させる。（においやカビを抑えるため） 


I 庫内温度び上びらないよラ、食品の追加保を、ドアの開閉を控えてください。 
I 再通電時は次のよラになりまず。 


^ 項 目 

再通電時の状態 1 

節電モード■ク U —ン-製氷の運転のしかた(おいそぎ製氷を除く）- 
操作バネル消打設定-温度調節(微調節含む） 

停電前の設定を 
保持 

強脱臭-おいそぎ;令凍-ほ温;令凍-熱いをの冷凍-おいそぎ製氷- 
製氷皿清掃.結露防止ヒーター弱 

動作を停止 

) 


にや〇 
渉置あ 
干位び 
ののと 
光源こ 
。かおる 
様卜 。え 
模 I 様見 
化 シ模て 
の 面るつ 
ア裏さよ 
ドとでに 
ススてさ〇 
ララつるす 
ガガよ明ま 



こんなとさは 
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故障かな？ (1) 


修理依頼やお問い合わせの前に、 
もラー度お調べください。 



プラスチックのさしみ音 


巧、壁の反響で大さく聞こえることびあります。 


ラなるよラな動作音 
(吕〇〜30秒） 


自動製氷機び離氷や給水をする音です。 

給水タンクび空のとさも約2時間ごとに音びすることびあります。 


「ボコボコ」 r ジュッ J 


冷媒び流れる音です。「ピチピチ」 r カチカチ」 r ブーブー」などを。 


ファンの音 

( r ヒューン」 r ウイーン J など） 
圧縮機の音 


;令気や;令却装置を効率的に制御するため、圧縮機やフアンモーターは 
回転数を変えなびら運転しており、音を変化します。 

高速回転中(次のとを)は大さくなります。 

-設置直後-夏場-を品の出し入れびをいとを 
•おいそぎ;令凍、おいそぎ製氷、熱いをの;令凍中 
-自動霜取り （1 日1回程度)終了直後 

また、プラズマ クラスター 運転中は、イオン放出用フアン モーターの 
音びすることびあります。 


全くをえない 


I 操作バネルの点な位置び、 
次クと移動していませんか？ 


店頭展示用の設定を解除して < だ 
さい。 


よく,をスない 


I 温度調節び r 弱」になっていませんか？ ► 「中」〜 r 強」にしてください。 

冷凍室を r 強」にすると、;令蔵室の温度をほめになること 
とびおります。その場合は冷蔵室を r 弱」にしてください。 

I 周囲温度び高<ありませんか？ ►熱源から離し、直射日光の当たら 

I ;令蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気 ない、風通しのよい場所へ設置し 
び当たっていませんか？ て < ださい。 

[とくに暑いとさは;令却力びほ下することびあります。] 


I ;令蔵庫周囲にすさ間はありますか？ 
I 熱い食品を入れていませんか？ 


放熱用のすを間をあけて < ださい。 
;令ましてから入れてください。 


I を品を詰めすぎたり、冷気の吹出 □ 
や吸込□をふさいでいませんか？ 


►吹出□、吸込□の前をあけてくだ 
さい。 


I ドアをひんぱんに開けた0長時間開 
けていませんか？ 

I 食品の袋などびはさまってキドアに 
なっていませんか？ 


► ドアの開閉を減らし、さちんと閉 
めて < ださい。 


I ;令凍室の奥に食品び落ちていてドアび 
閉まらな<なっていませんか？ 


I 節電モードに設定していませんか？ 


節電モードを中止してください。 


17 


6 


6 

11 

35 


;令まケースをはずし食品を取り除 25 

レて < ださい。 


12 

裏表紙 


I 冷凍室(上)の;令凍性能は、ツースター（岳互)です。 

おいそぎ;令凍で凍らせた食品を長期巧をするとさや、アイスクリームは 
冷凍室(下)で保ち < ださい。 


もしかしたら ►►► こうしてください 


参照 

ぺージ 


こんなとを 


次の症状は異常ではありません 


冷え具合について 


音について 






















をえや製氷の具合び悪いときは、 
一度電源プラグを巧舌、已分後に 
差し込んで様子を見てください。 



氷びでさない 


• 設置直後は、庫内び冷えるまでに時間びかかるため製氷時間び長<な0ます。 
(通常6〜8時間、夏場など暑いとさは24時間 L ソ上） 

キラット製氷は、さ S に時間びかかります。 

•給水タンクに水び入っていますか？ ►水を入れてください。 

•給水タンクは奥まで入っていますか？ ► カチッと音びするまで差し込んでください。 

•貯水ケースに食品やシャベルを入れ ►食品は;令凍室へ移し、シャベルは 

ていませんか？ 所定の位置に置いてください。 

* 「停止」を選んでいませんか？ ► お好みの製氷モードに切0替えて 

<ださい。 

•氷び I 宁氷ケースの奥側に I .検知レバ—►氷を手前に 

たまつていませんか？ 3 n ならして 

ください。 



19 

.相.. 

18 


19 


18 


し U 上の確認をしても製氷しないときは、「製氷皿清掃」03 ペ-ジ） の操作をした後、 
約半曰様テを見て < ださい。 


氷ができるの 
が遅い 

よく;ちえな 

し、」 の項目を 
まず確認<だ 
さい。 


I 製氷を再開させた直後ではあ0ませ 
んか？ 

I 給水タンクに水を入れた直後ではあ 
0ませんか？ 


給水タンクをセツトしてをすぐに 
は給水動作をしないため、製氷開始 
までに時間びかか0ます。 


r 大」を選んでいませんか？ 


大さい氷は標準氷より時間びかか 
0ます。 


「キラット」を選んでいませんか？ 


キラット製氷は、通常製氷より 
時間びかか D ます。 


20,21 

20,21 


氷がルさい 
丸くなっている 
つなびつている 
突起ができる 
巧びちいている 


I 給水する前後は、小さな氷びでさたり、つなびった 
氷びでさることびあ0ます。 

I 長期間 I 宁氷すると、自然に氷び小さくなったり、丸 
<なった0、< っついた0することびあ0ます。 

I 突起は製氷皿の水路び残ったをのです。 

I 巧は、氷の中の気泡び重なり合い大さくなつたをのです。 


つなびっている氷 
や固まっている氷 
は、シャベルなど 
で離してください。 


18 


氷のかけらが • 氷の突起や氷の角びかけたものです。 

たまる 気になる場合は、シャベルで取り除いてください。 


氷がにおう 


ミ争水フィルターの交換時期ではあ0 
ませんか？ 


ミき水フィルターの交換は3〜4年び 
目まです。 


I 給水タンクの水びちかつたり、にお 
し)びあ D ませんか？ 


水は1週間ごとに交換してくださし、。 


I 給水タンクにお手入れ時の洗剤類び 
残っていませんか？ 


洗剤類は、よくすすいでください。 
洗剤類を使つたミき水フィルターは 
使わないで < ださい。 


かに白い部分、 
浮遊物が残る 


♦水に含まれる S ネラル成分び、凍るとさに固まり、でさたをのです。 


22 

19 

22 


I 長期間貯氷すると、食品のにおいび氷に移ることびあります。 


18 


製氷皿清掃をし 
てを動作しない 


I 貯氷ケースび満氷ではありませんか？ 
食品やシャベルび入っていませんか？ 
I 給水タンクに水び入っていますか？ 


清掃は貯水ケースを空にして、給 
水タンクに水を入れておこなって 
<ださい。 


23 


をまま(下)に 
氷が落ちている 


I 強く製氷室ドアを開閉すると、冷凍室(下)に氷び落ちることびあります。 


つ 

し、 

て 


して < ださい 


もしかしたら こ 


こんなとさ 


■讓かな？ 


か囊氷) 
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故障かな 7 口) 


露がついた5 
乾いた巧でふさ 
とつて。 

(霜は湿った巧で） 



庫がや庫内に 
露や語が付< 


I 結露防止ヒーター弱を設定していま 
せんか？ 


湿度び高いとさは結露防止ヒーター 
弱を中止してください。 


26 


I 水気のをい食品をラップせずに入れ 
ていませんか？ 


ラップしてくださし、 


I ドアをひんぱんに開けたり、食品の 
袋などびはさまっていませんか？ 


► ドアの開閉を減らし、さちんと閉め 
て < ださい。 


ドアバッキンび傷んでいませんか？ 


販売店に部品交換をご相談ください。 一 


I 野菜室は多量の葉野菜を入れると、<をりや露び付<ことびあ D ます。 
(とくに高湿度になっているため） 


I 雨の曰など湿度び高いとさは、本体やドア 
にくもりや露び付くことびあります。 


-< ち D 


‘風通しをよくして 
<ださい。 


を;ま室ドアに • 冷凍室の奥に食品び落ちていてドア 
語が付く び閉まらなくなっていませんか？ 


;令凍ケースをはずし食品を取り除い 25 

て < ださい。 


気になる音び 
ずる 


が28ぺ-ミ) 

音について 

の項目ち確 
認ください。 


I 冷蔵庫び壁に当た0、響いていませんか？ 

I 設置び悪<びたついていませんか？ 

I 巧びしっか0していない所に設置し 
ていませんか？ ► 

I 周囲にをのび落ちていませんか？ 

I ベースカノ く一びはずれていませんか？ 


6 


設置状態を確認して < ださい。 


ずべてのドア 
を閉めてち 
電子音が 
止ま5ない 


ドア閉め忘れ防止ブヴーの故障です。修理を依頼して<ださい。 
電子音を一時的に消ずち法 
「▼」「▲」を同時に3秒 L ソ上巧す。 

(約2曰たつと再び鳴り始めます)」 



券® 


'の €© 


ちま室ドアを開 
けるとさにこず 
れる音がする 


• □—ラーに 付いた 
水滴が凍っていま 


せんか？ 


□—フ- 


レール 



数回開閉して < ださい。 


を蔵室ドアの • はみ出した食品、市販のポケットや整 
閉まりび悪い 理ケースび棚に当たつていませんか？ 


ドア側の食品、巿販のポケットなど 
の状態を確認して < ださい。 


ドアを閉めると 
他のドアび開< 


ドアをわずかに開けた状態か b は自然に閉ま b ないことびあります。手で巧して閉めてください。 
閉めたとさの風圧で一瞬開くことびあります。 


左ちのドアが 
ずれる 


► 調節脚で調整して < ださい。 


nn 


6 


を蔵室や 
野栗室の 
食品び;まる 

給水タンク 
①水び;まる 


I 水気の多い食品を吹出□近くに置い 
ていませんか？ 


吹出□近くから移動させてください。 


35 

17 


•温度調節び r 強」になっていませんか？ ► 「中」にしてください。 

じ令凍室び r 強」のとさは;令蔵室や野菜室を冷えすぎることびあります。 

• 周囲温度びほいと(已む L ツ下)、温度調節 r 弱」でを凍ることびあります。 

•給水タンクの水び少ないと、凍ることびあります。 


し、 


して<ださい 


参照 

ページ 


もしかしたら こ 


こんなとを 


音について 


露や霜について 



































熱いをのをず 
おいそざ冷ま 
おいそざ製氷 
びでさない 


http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator/ 



I 熱いをの;令凍-おいそぎ;令凍-おいそ 
ぎ製氷のいずれかび動作していません 
か？ 


►動作中の運転を中止させるか、終了 
するのを待ってください。 

[同時に動作でをません。] 


タッチ式操作 
パネルび反応 
しない 


巧がめれて 
いる 


チルドケース 
①閉まりが 
悪い 


I 冷蔵室ドアび開いていませんか？ 


I 操作ノ f ネルや指に水や油び付いていま 
せんか？ 


►閉めてから操作してください。 2 

►ふを取ってから操作してください。 24 


I 手袋やばんそラこラをしたり、のや 
とびったをので操作していませんか' 


直接指で操作して < ださい。 


I 操作 J くネルに シール や テープび 貼ら 
れてレませんか？ 


シール や テープを はびしてお使い 
<ださい。 


I 操作位置び操作キーからずれていませ ► 操作キーの中央を操作してください。 
んか？ 

I 操作日寺間な甲す間隔)び短くありませんか？ ► 少し長めに操作してください。 


庫内のにおい • においの強い食品をラップしないで 

が気になる 入れたり長期間なをしていませんか？ 


ラップ•容器で密封することをおす 
すめします。 


I 冷蔵庫を傾けた0、移動させた0 
していませんか？ 


移動時は、保護シートを敷いて< 
ださい。冷蔵庫内部の蒸発皿か S 
水びこぼれることびあります。 


• ツメ (ち図)び変形していませんか？ 


2,3 

13 

13 


I 脱臭運転ですベてのにおいを取0除<ことはでさません。また野菜室は直接 
冷気び出入りしないので脱臭しません。 

I プラズマクラスターのはたらさで発生するオゾンのにおいびすることびあり 
ます。オゾンの濃度はご<わずかであ0、人体に影響のない程度の量です。 
またすぐに分解するため、充満することはありません。 

I 庫内に、においび付着していることびあります。かたくしぼっためれぶさん 
でふいて < ださい。 


7 


»ドアバッキンび傷んでいませんか？ ► 販売店に部品交換をご相談くださ 

い。 

[傷んでいると;令蔵庫内部の;令却器につく霜び増え、蒸発皿から水びあふれます。] 


• ツメ (ち図)周辺に食品などびはさま 
つていませんか？ 


販売店に部品交換を 
ご巧談ください。 

I ソメ- 

(チルドケースをはずしたところ） 
食品を取り除いてください。 


ミ品度調節表示 
が同時に 
点滅した 



I 放熱用フアンモーター(外からは見えない)の故障です。 
修理を依頼して < ださい。 

-;令却運転は続けますび、；令えび悪くなる場合びあります。 
■修理び終わるまで、表示は戻りません。 

温度調節は巧能です。 


操作パネルの 
点归位置が 
次々と移動 
している 


I 店頭展示用設定になっています。 
解除してください。 

店頭展示用設定解除ち法 
;令蔵室と製氷室のドアを開けて、 
「戻る」を巳秒な上巧す。 - 


ピーピーピー 


戻る 




そ 

の 

他 


ちしかしたら ►►► こうしてください 


参照 

ぺージ 


こんなとを 


羊しくはホームページにを言己載していまず。 


■讓かな？ 


操作パネル表示 


31 



































保証と アフターサービス (よくお読みください） 


^ 彦理を依頼されるときは 


出張修理 



保証書(別添) 






1 r 故障かな？ l ( C 28~31 ページ) )を調べてください。 

2 それでを異常びあるとさは使用をやめて必ず電源 
プラグを抜いてください。 

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせ<ださい。 


• 品名：/令/ま/令威庫 
-お名：（巧証書に記載の形名） 

-お買いあげ曰(年ち曰）-故障の状態（具体的に) 
-ご住所(付近の目印を合わせてお知らせ < ださい) 
-お名前-電話番号-ご訪問希望曰 


1 

便利メモ 

、 

記入しておくと便利でず。 

お買いあげ曰 

年月日 

販売店名 

v. 

電話 （ ) — 


巧証巧巧中 

• 修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従い販売店び修理させていただをます。 

巧証巧巧び過ぎているとまは 

•修理すれば使用でをる場合には、ご希望により有料で 
修理させていたださます。 

修理料をのしくみ 

•修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されて 
レます。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


•保証書は「お買いあげ曰-販売店名」などの記入をお 
確かめのラえ、販売店から受け取ってください。 
保証書は、内容をよ<お読みのを、大切に保をして 
<ださい。 

• 保証期間…お買いあげの曰か 51 年間でず。 

た だし、次の部品のみ已年間でず。 _ 

•放熱器(凝縮器）•圧縮機•毛細管•冷却器 
•配管•冷気循環用フアンモーター 
•放熱用フアンモーター 


保証期間中でち有料になることびあ0まずので、保 
証書をよ < お読み < ださい。 

(温泉地区の硫化ガスによるガス害など） 

•巧のような場合の補償はいたしかねまず。 

-製品故障時の食品の補償 

-食品な外のをのを入れた場合の製品の故障、入れた 
物品の補償 

-業務用に使用した場合の製品の故障、入れた物品の補償 


^補修用性能部品の保有期間^ 


•当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造な 
切後、日年保有していまず。 

• 補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品です。 

廃棄時のごミち意 

• 2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様 
びご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収 
集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、 
対象品を販売店や市町村へ適正に引さ;度ずことび巧 
められていまず。 


長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を！ 
こんなを：!犬はありませんか？ 

• 電源コードやプラグび異常に熱くなる。 

• 電源コードに深いキズや変巧びある。 
•さわるとピ U ピ U 電気を感じる。 

• コゲ臭いにおいびしたり、運転中に異常な音 
や振動びする。 

• その他の異常や故障びある。 


故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 
プラグをコンセントから抜さ、必ず販売店に 
n / ご依頼ください。なお、点検.修理に要する 
^費用は販売店に、ご相談ください。 


♦左記症状びなくても、お買いあげ後已年程度たちまし 
たら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおす 
すめします。点検費用は販売店にご相談ください。 


愛情点検 


の 


S ! l 売 fiS お巧めはお買いあげの販売店へ(型番-希望ル売価格は変わることびあります。お買いあげの販売店でお確かめください) 


> 

型番 

希望ル売価格 (20 12年]]月現在） 

参照ページ 

転倒防止用ベルトに本セット） 

201939 0064 

2，100円 

( 税抜価格2,000円） 

6ぺージ 

アース線(長さ約2.目 m ) 

210己36 01吕2 

420円 

(税抜価格400円） 

6ぺージ 

を蔵庫用温度計 

201939 0078 

1，470円 

(税抜価格1,400円） 

17ぺージ 

[ 浄水フィルター 

201337 0086 

840円 

(税巧価格800円） 

22ぺージ J 














































※弊社では、確実なお客様対応のため、フ U —ダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信ち番号通知」をお願いしています。 
発信ち番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に ri 8目」をつけておかけください。 


http :// www . sharpxo . jp / support / ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。 


邑 


函0120 .078-178 

非通知設定の電話は、最初に「18目」を 
つけておかけ < ださい。 

I 3 f 寸時 S I参月曜〜±曜： 9:00〜18:00 

(年末年始を除く）•日曜*祝日： 9:00〜17:00 


¥ 


函0120 -02 - 4649 

非通知設定の電話は、最初に「18目」を 
つけておかけ < ださい。 

L 到寸時 P 占I •月曜〜±曜： 9:00—20:00 

(年末年始を除く） 參日曜*祝日： 9:00〜17:00 


■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 



電話 

FAX 

東曰本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

西曰本地区 

06-6792-5511 

06 - 6792 - 3221 



修理のご相談など修理相談センター おかけ間違いのないよ5にごま意ください。 


おかけ間違いのないよ5にごま意ください。 


使用方法のご相談などお客様相談センター 


メールでのお問い合わせなど シャープヴポートぺージ 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口（美三自る^若ミ三 ) でも承っております。 


受付時聞] (祝日など脾社休日を除く） •月曜〜 ±曜:9:00〜17:40 ただし、沖縄地区は月曜〜金曜： 9:00〜17:40 


.11 011 - 641-4685 

干0目 3-08 日1札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 

蓋 

•話岡 054 - 344-5781 

干 424-0 日67静岡市清水区鳥坂117日-1 

1 

•大祗 06 - 6794-5611 

干已 47-8 日1日大阪市平野区加美南 3-7- 1目 

•仙台 022 - 288-9142 

干 984-00 日2仙台市若林区卸の東 3-1-27 

•ち古屋 052 - 332-2623 

干4已 4-001] 名古屋市中…区山王3-已-已 

1 

•広島 082 - 874-8149 

干731 -01 13広島市を化南区西原 2-13-4 

•宇都宮 028 - 637-1179 

干32日-0833宇都宮市不動前 4-2-4] 

•を沢 076 - 249-2434 

〒目21 -8801 野々市巿御経塚 4- 103 

置 

•高巧 087 - 823-4901 

干7日 0-00 目己高松市朝日の目- 2-8 

•ままち 03 - 5855-0432 

干11 4-0012 化区田端新町 2-2- 12 

巧 

•京都 075 - 672-2378 

〒日日 1-8 102京都市南区上鳥羽菅田町48 


•福 |5〇 092 - 572-4652 

干81 2-0881 福岡市博多区井相田 2- 1 2- 1 

•横ぉ 045 - 753-4647 

干23已 -003 目横お市磯子区中原 1-2-23 

證 

•巧 口 078 - 452-7009 

〒日已 8-0025 神戸市東11区魚崎南の 4-1 2-目 

巧 

縄 

•那覇 098 - 861-0866 

〒日00-0002那覇市曙 2-10-1 


電話 

FAX 

06-6792-1582 

06 - 6792 - 5993 

〒已8 1-8 已8已大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 


参お電話はま号をよくお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

参所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることびありまず。 （2012.11) 


お客様ご相談窓口のご案内 


修理-ほいかた-お手入れ-お貢い物などのご相談-ご依頼、および万一、製品による事巧び発生した 
場合は、お買いあばの販売店、または下記窓□にお巧い合わは<ださい。 

ファクシミリ送信される場合は、製品のお名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓□のご案内 






化 

巧 

道 

1 

1 


33 





























































食品を入れる 


部屋のなまえ 庫内溫度 



障陰 I 


-ドアポケット ー 約 3で〜 約 7で 
-棚-約 2で〜 約 5で 


チルドケース 
〇で〜 

機ヶ-ス 

約0で〜約2で 


約一 19で 
〜約一 17で 


約— 20で 
〜約一 18で 


約一 20で 
〜約 _18で 


ステンレス， 


巧巧き(下) 


野菜のかしこいな巧のしかた 


SJ - GF 60 X 


冷凍き(上) 


製氷室 


を；1ま(下) 


野巧き 


© ■チルドケースやを;ま室のステンレ 
ストレーおよび野栗ケース①ステ 
ンレスプレートに塩分を含む食品 
を置かない。 

(さびるため） 



水気をとる 

ケースに水び 



大巧や人きの裏は 
切り落とず 



たまると、野菜水分や栄養分び 
び傷みやすく 葉に吸収されて 
なります。しまいます。 
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を蔵庫内はと舌ど舌 
点検し、鮮度び落ち 
ないうちに使いまし 
け。 



保巧食品と保巧のしかた 



ま意 


• 上段は長期ストック場所として、 
未開封のびん • 宙類 などを。 
♦卵は、たまごケースへ。 


• 乳製品： ヨー グルトやチーズなど 
参発酵食品：納豆やみそなど 

• 練製品：かまぼこやちくわなど t - i 

• 加工品：ノ、ムやソーセージなど 卜。 如 
• 生鮮食品：肉類や魚介類など 



• ル瓶やバターなどル物の整理 • 収納に。 


I 吹出□付近に水気のをい食品を 
入れない。温度びほくなり、を品 
び凍ることびあります。 

•部： の出 □ 



(チルドケースの奥) 


の出 □ 


吸込 □ 


ル物ケースを水気のをいを品は 
凍ることびあります。 


♦よく使う冷凍食品 

■ を巧に向かない食品 ■ 

• ケースに直接水を入れて氷を 

• お茶 や 乾物 

•マヨネーズ 

作らない。（ケースび割れるため） 

• かまぼこ 

• 炭酸飲料を入れない。 


• 寒天菓子 

中身び吹さ出し、庫内を巧すことび 


• たまご 

あ0ます。 


(鋪ホ卵や泡立てた卵白なら 〇) 

•アイスクリームは、冷凍室(下)で 

• 長期が巧ずる;ち凍食お 

♦牛乳 

イ呆存する。 

• ホームフリージングした食品 

(ホワイト ソース なら 〇) 

冷凍室(上)では夏場などの暑いと 

♦アイスクリーム 


さは、やわらかくなることびあ0 
ます。 


野栗ヶース 

□ックずることで密閉性 
び高ま0、野菜の乾燥を 
抑えて、みずみずしさび 
長持ちします。 


ブ □ッコ U — •かいわれ 
など中小型を。 



キヤべッ- 
レタス 
など中型を。 


ステンレスプレート 


■ をやさな<てよい野菜 ■ 

(風通しのよい日陰に保を） 

• いち ♦ ごぼラ 
♦玉ねざ♦かぼちゃなど 


ル物ケース 

乾燥しやすい葉野菜は 
野菜ケースへ。 


ラるおい シール ボックス 

区分け収納に。 




2 L のペット 
ボトルやお米 
(已 k 吕袋)も 
収納でさまず。 


ステンレスプレートや、ラるおい 
シールボックスをはずして使用し 
ない。（ケース内び乾燥しやす< 
なります） 

ケース内に食品などを落とさない。 
(ケースのひびや割れ、ステンレス 
プレートの変形の原因） 

(冷凍室を同じ） 


食品は、ケースにおさまる 
よ5に入れて < ださい。 



食品びル物ケース 
を持ち上げ、庫内 
傷付をの原因に 
なります。 


温度は、周囲温度3〇で、温度調節 r 中」で、食品を入れずにドアを閉じ、ま定したとさの目まの温度です。 
( ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します） 



食品を入れる 
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仕様 


調節脚-八ンドルを含まない。 
(家庭用品品質表术まによる） 
《 2 定格内容積の [] は食品収納 
スペースの目安です。 

定格内容積は日本工業規格 
( J に C 日 8 日りに基づさ、食品 
収納スペースと冷気循環スペー 
スを含んでいます。 


■冷凍室の性能（冷凍室の性能は JIS C 目目日 7 で規定しています） 

※吕 フォー スター冷凍室では、定格 
内容積 1 日日 L 当たり 4 .已 k 呂喊上 
の食品を 24 時間似内に、 

一 18 む政下に冷凍でさます。 

■自動霜取りについて 

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ、蒸発皿にたまり、放熱器などの熱で蒸発します。 

■取扱説明書について 

当商品は日本国内向けであり、日本語政がの取扱説明書はありませ/ U。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 


みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会 


再資源化のため、おちなプラスチック部品には材料名を表示しています。 
この取扱説明書は再生紙、および植物油インキを使用しています。 


I VEGETABLE 
古 • 化 INK 


お問い合わせ巧 

お巧合わせの 前にを ラー度 r 故障かな？」 (28-31 ページ)を 

ご確認ください。 

国 

メールでの お問い合わせなど 

シャープお問い合わせ■沫 3 


【シャープヴポートぺージ】 

http :// www . sharp . co . jp / support / 


函 

使用方法のご相談など 

【お客様相談センター】 

雨 0120 -078-1 78 

非通知設定の電話 
は、最初に「186」 

—[※詳しくは、取扱説明書33ぺージをご覧くださいI 

巧 

修理のご相談など 

【修理相談センター】 

雨 0120 -02-4649 

をごけておかけ< 
ださい。 

I ※註しくは、取巧說明書 S うページをご貴くださいI 



シャープ株式会社 

本 社〒日4日-8日22大阪市阿倍野区長池町22番22号 

健康.環境システム事業本部〒已8 ] -8 已8已大阪府 j V尾市北亀井町3 了目]番72号 


TINSJ 巨 302 C 巨 RZ 1 3 AH ( 2 ) 


圆 


• 

冷凍室(上） 

冷凍室(下） 1 

性能を表す記号 

を里(ツースター） 

【 :か**1(フオースター）※ 3 

冷凍室內の負荷(食品)温度 

一 12 む L ソ下 

一 18 む！;!下 

市販冷ま食品の巧を期間の目を 

約 1 力 月 

約 3 力 月 J 


シヤープはエコポジてイプ0 


呂 


イークールシステム 

]-ご〇〇し 



‘独自の省エネ技術で、高い省エネせを実現。 
消費電力量をほ減します。 


◎使用済みを蔵庫を資源として U サイクル 

• 独自技術で量産した再生プラスチックを採用し、 
新品プラスチックの使用量を削減します。 


機種名 

S 」- GF 已 0 X 

S 」- GF 已目 X 

S 」- GF 60 X 1 

電源定格電圧-定格周波数 

100 V ■ 已 0/60 HZ 共用 

電動機の定格消費電力 ( W ) 

95 

9已 

9已 

電熱装置の定格消費電力 ( W ) 

170 

184 

184 

消費電力量 

冷威室ドア内側の品質表术銘板1し表术 

外形寸法 ( mm 戶1 

幅 

68已 

7已〇 

7已〇 

奥行 

699 

728 

728 

高さ 

1820 

174已 

1820 

質量(重量) (kg) 

103 

106 

108 

定格内容積 (L)*2 

全内容積 

501 

已60 

601 

冷蔵室 

268 

277 

31已 

を凍室(上） 

28[17] 

37[22] 

37[22] 

冷凍室(下） 

96[64] 

120[78] 

120 [78] 

製氷室 

1日[6] 

19[7] 

19[7] 

野菜室 

90[已 8] 

107[70] 

110[70] 


冷凄 S 庫 WJ -G F50X / SJ .G F56X / SJ -G F60X 


取扱説明書 
























































